b. sedzia grodzki 


przezywszy lat 45, zmarl dnia 8 sierpnia 1941 roku. 


NABOZENSTWO ZALOBNE 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 8 września b.r. o godz. 9 rano 
w kościele Najśw. Panny Marii, przed ołtarzem P. Jezusa Ukrzyżowanego. 


O czym zawiadamiają 
Zona, dzieci i rodzeństwo. 


sarao „CONCORDIA“ e 
POGRZEBOWY ukarnia Związkowa, Krakow, IiKofajską 143. 
ooo JANA WOLNEGO 


Kraków. pi. Szczepański 2. Telefon 103-31 


